 Skyworth - noul aparat de aer conditionat care cucereste Romania Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Casa locuinte Skyworth - noul aparat de aer conditionat care cucereste Romania Advertorial Vineri, 19 Aprilie 2019, ora 12:20 14020 citiri Aparatul de aer conditionat Skyworth se caracterizeaza prin calitatea premium Skyworth se ocupa cu dezvoltarea si fabricarea aparatelor de aer conditionat atat in domeniul rezidential, cat si in cel comercial Printre tipurile de aparate pe care le produce, se remarca: seria de perete, seria tip caseta, seria tip duct, seria S-Multi Partenerul de incredere al brandului Skyworth Romania este Simag ro Acesta aduce pe piata autohtona o gama variata de echipamente, printre care revolutionarul Skyworth Delfin Acest echipament s-a dovedit a fi cel mai bun din piata, raportandu-ne la calitatea ridicata a componentelor (Toshiba, Mitsubishi) si a tehnologiei avansate De pilda, acest aparat de aer conditionat are o serie de avantaje, precum: - dotarea cu generatorul de ioni "Cold Plasma", acest filtru fiind renumit pentru ca detine ioni de argint, ceea ce inseamna ca are o serie de efecte benefice asupra sanatatii (poate chiar diminua efectele pe care le au alergiile asupra dumneavoastra) Gratie ionilor pozitivi si negativi, se realizeaza purificarea aerului din incapere de microorganisme, alergeni si praf Aerul ce iese din aparat este de cea mai buna calitate, sanatos, proaspat si curat; - Unitatea interioara are motor "Stepless DC", ceea ce inseamna ca tehnologia de ultima generatie permite utilizatorilor sa selecteze 99 de trepte de viteza pentru ventilator (de exemplu, pentru somn-viteza mica, pentru relaxare-viteza medie, dupa activitati sportive-viteza mare); Ads - Prezenta ventilatorului ALL DC Inverter, ducand astfel la un consum redus de energie si la un nivel minim de zgomot; - Functia I-feel; - Aduce varianta optionala pentru WiFi Control, astfel va permite sa controlati echipamentul de oriunde v-ati afla; - Design elegant, ce permite integrarea sa in orice decor interior Un plus al acestui tip de aparate il reprezinta prezenta agentului frigorific R32 Precum se stie, una dintre preocuparile zilelor noastre este atentia pentru mediu, dorindu-se eliminarea agentilor poluanti, dar si reducerea consumului de energie, asa ca s-a gasit o metoda pentru ca agentul frigorific sa se integreze noilor tendinte, pe scurt: R32 Utilizarea agentilor frigorifici se evalueaza in functie de urmatorii factori cheie: - potentialul de incalzire globala (GWP), - eficienta energetica, - eficienta resurselor naturale Asadar, agentul frigorific R32 are un GWP de 650 in comparatie cu GWP-ul de 2088 al R410A, ceea ce inseamna o reducere de 68% De asemenea, produsele cu R32 pot atinge niveluri mai ridicate ale eficientei, atat in conditii de sarcina partiala, cat si de sarcina totala, fiind si usor de reciclat Ads Cu ajutorul aparatului de aer conditionat Delfin , viata dumnevoastra se simplifica Veti uita de zilele calduroase ale verii, pentru ca acesta functioneaza pana la +48 grade C, iar dumneavoastra puteti sta linistit in casa, facand activitatile care va plac sau odihnindu-va, fara a va mai stresa din cauza caniculei De asemenea, zilele friguroase nu vor mai fi o problema pentru dumneavoastra, deoarece "Delfin" functioneaza pana la -25 grade C, asigurandu-va caldura de care aveti nevoie in timpul iernii, ceea ce inseamna ca va ofera varianta de a renunta la centrala pe gaz sau la cazanul pe lemne Pentru mai multe detalii despre aparatele de aer conditionat Skyworth, nu ezitati sa accesati site-ul partenerului sau de incredere, Simag ro! Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Comisia Europeană își vrea propria poliție Facebook Noul episod de cenzură în numele libertății de exprimare În timpul Summitului (virtual) pentru Democrație (o inițiativă a președintelui american Biden), doamna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat impunerea cenzurii în USR cere demisia șefului AEP după ce a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu USR a anunţat, luni, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuţ Moşteanu, că îi cere demisia şefului AEP, Costantin Mituleţu Buică, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, în cazul # aparat aer conditionat , # aer conditionat SKYWorth Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii Adauga primul comentariu Parteneri Ziare Com Adevarul ro Diana Sosoaca, scandal cu jurnalistii Rai Uno Sotul senatoarei, cercetat pentru ultraj a1 ro Zannidache, roast plin de sinceritate la iUmor: "Mama, gluma asta mi-e frica sa o fac!" DigiSport ro Suma ametitoare pe care ar fi pariat-o Anamaria Prodan pe victoria lui Lewis Hamilton Ads Top stiri din Business Lacăt pe ușa operatorilor economici care încalcă repetat măsurile anti-COVID Legea a fost promulgată de președinte Salariul mediu net a crescut în octombrie cu 27 lei comparativ cu luna precedentă Top trei produse care i-au ars pe români la buzunare: s-au scumpit și cu 50% Care este singura ieftinire Rata anuală a inflaţiei a coborât ușor în luna noiembrie Se menține însă la o valoare extrem de ridicată Bitcoin a revenit duminică la valoarea de peste 50 000 de dolari pe unitate Ce sunt și cum sunt clasificate dividendele Motivul pentru care companiile mari pot fi printre cei mai buni plătitori Toate stirile din Business Ads Ads Urmărește-ne pe: Banii tai Afaceri Bani Preturi Taxe Impozite Locuri de munca Casa Auto Internet si Tehnologie Fonduri Economie Mediu Elon Musk Mugur Isarescu Anca Dragu Paliu Bogdan Olteanu Achim Irimescu Sebastian Vladescu Florin Georgescu Aura Carmen Raducu Apple Volkswagen Constantin Stroe Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 